Dr mea. “ucjan 


CZERWIŃSKI 


NEUROCHIRURG 


urodzony 10 kwietnia 1927 r. w Stanisławowie. 


Długoletni pracownik Kliniki Ncurochirurgicznej w Krakowie, później ordynator Oddz. Neurochirurgii 


-zpitala Górniczego w Jastrzębiu Zdroju. 


Zmarł nagle dnia 24 maja 1989 roku. "RE | 


MSZA ŚW. ŻAŁOBNA I POGRZEB odbędą się we wtorek dnia 30 maja 1989 roku o godzinie 14.00 
w Krakowie na cmentarzu Najświętszego Salwatora. 


CÓRKA, ZIĘĆ, WNUKI I RODZINA 


